MICHAL CZARNIECKI 


konduktor Kolei Karola Ludwika 


przeżywszy lat 47, po krótkićj chorobie, opatrzony śś. Sakramentami, dnia 25 Stycznia 


1877 roku zasnał w Panu. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dnia 27 Stycznia b. r. t. j. w Sobotę, o godzinie 3 po połud- 
niu z domu Nr. 401 przy placu św. Ducha, na miejsce wiecznego spoczynku — na które stroskana 
rodzina Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność zaprasza. 


Drukarnia Uniwersytecka 1877. 


